AMALGAM IST VÖLLIG 
UNSCHÄDLICH im Mund! 
DIE HERSTELLER wissEN 

SEIT JAHRZEHNTEN: 

DAS STIMMT NICHT! 


Das paßt zu der Covid-Lüge 
und allen anderen Lügen! 


